कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/ सहाय्यक 
अभियंता श्रेणी-२ (गट-ब) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेमध्ये sist: बदल 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: मुविनि-२०१८/प्र.क्र. १५६/ऊर्जा-५ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ ऑगस्ट, २०१८. 


वाचा:- (१) शासन आदेशा क्रमांक: मुविनि-२०१८/प्र.क्र. १३३/ऊर्जा-५ दि. ३१ मे, २०१८. 
(2) शासन आदेशा क्रमांक: मुविनि-२०१८/प्र.क्र. १५६/ऊर्जा-५ दि. ३० ऑगस्ट, २०१८. 


शुध्दीपत्रक:- 


संदर्भाधिन शासन आदेशातील विवरण पत्रावरील परिच्छेद क्र.१ मधील शेवटच्या ओळीमध्ये 
" स्तंभ क्र ४" ऐवजी "स्तंभ क्र. ५" असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०८३११५३२१९६११० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. , on Sty nt agp ns 
Bhimashankar ८० met 


stalCo 
4,20=873ce9a279d956 1 ffOcbf658e05b823c67¢ 
d6aeec2a0, 


2.5. 
Yallappa Manta ५०७ 


Date: 2018.08.31 15:35:34 +05'30' 


(भि.य.मंता) 
शासनाचे उप सचिव 


१ मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (पू.) मुंबई-७१. 


२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र नागपूर. 

३) &अधिदानव लेखा अधिकारी मुंबई/ निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

8) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/ पुणे/नाशिक/नांदेड/ बुलढाणा. 

५ उपसचिव (ऊर्जा-५, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६ संबंधित शाखा अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ 

0) «Fas ae Sas. 

प्रत, 


१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३) मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 
) 
) 


४) मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 
५) प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


